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Pjemonto kalba 


Pjemonto kalba (sav. Piemontėis ) - indoeuropiečių kalbų 
šeimos, romanų grupės kalba, vartojama šiaurės vakarų 
Italijoje, Pjemonto regione, bei išeivių iš Pjemonto Lotynų 
Amerikoje. Šia kalba kalba ~2 mln. žmonių. 

Dauguma Europos ir JAV lingvistų pjemonto kalbą laiko 
nepriklausoma kalba, tačiau Italijoje ji laikoma italų kalbos 
dialektu. 



Pjemonto kalbos lingvistinis 
žemėlapis 


Nuorodos 


Duomenys apie 
kodu „pms“ žymimą 
kalbą svetainėje 
ethnologue.com (htt 

p://www.ethnologue. 

com/show_languag 

e.asp?code=pms) 

Šis straipsnis 
apie kalbas 
yra nebaigtas . 
Jūs galite 
prisidėti prie 
MM vikipedijos 
:; ū i papildydami (ht 
tps://lt.wikipedi 
a.org/w/index.p 
hp?title=Pjemo 

nto_kalba&acti 
on=edit) šį 
straipsnį. 


Pjemonto kalba 
Piemontėis 


Kalbančiųjų 

skaičius 


Kalbama Italija 

(~2 000 000 

Indoeuropiečių šeima 

Italikų 
Romanų 
Vakarų Italijos 
Kilmė Vakarų 

Galo-lberijos 

Galo-Romanų 

Galo-ltalų 

Pjemonto kalba 

Oficialus statusas 
Oficiali kalba 


Kalbos kodai 
ISO 639-1 roa 

ISO 639-2 pms 


Rodomas puslapis "https://lt.wikipedia.Org/w/index. php?title=Pjemonto_kalba&oldid=4579177" 


Šis puslapis paskutinį kartą keistas 31 kovo 201411:56. 

Tekstas pateikiamas pagal Creative Commons Attribution/Share-Alike Licenciją; gali būti taikomos papildomos 
sąlygos. Detaliau - Terms of Ūse . 





































